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Introduction 



En 



With the Belkin F5U114-M AC Dual Serial Adapter you can 
connect up to two serial devices through your computer's 
USB port. This device supports serial devices such as 
modems, digital cameras, graphic tablets, printers, Palm™ 
organizers and other handheld computers, and more. 
The Dual Serial Adapter supports up to two serial devices 
simultaneously to offer fast serial communication speed-up 
to 460Kpbs (depending on the device that you are using). 
If you need more USB ports, the modular design of this 
adapter allows you to stack it with other Belkin hubs, or use 
it inside of the Belkin BusStation. The Dual Serial Adapter 
also comes with the newest jewel-colored sleeves to match 
the color of your computer. This innovative USB Dual Serial 
Adapter from Belkin supports Apple® StyleWriter®, Apple 
LaserWriter®, Hewlett-Packard® (HP) DeskWriter®, serial HP 
DeskJet®, and printers which require external clocking. (For 
full compatibility information visit belkin.com.) 
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Features 



• Simultaneously connect up to two serial devices to your 
Mac® or iMac™ via USB 

• Plug-and-Play installation 

• Provides two RS-422 miniDIN 8 ports 

• Plugs into the USB port on your iM ac, iBook™ , Blue G3 
Power M ac™ , or PowerBook® 

• Supports external clocking 

• Compact and stackable design takes up little space and 
allows future expansion 

• Supports serial communication up to 460Kpbs 

• Compatible with M ac OS 8.6 or higher 

• Fully compliant with current USB specifications 

System Requirements 

• M acintosh or iM ac computer with USB port 

• Mac OS 8.6 or higher 
Package Includes 

• Belkin USB Dual Serial Adapter 

• Extra Sleeves 

• This User M anual 

• USB Device Cable 

• Software Installation CD 

• M anufacturer's Lifetime Warranty 
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Software and Hardware Installation 

En 



Step 1: Insert the CD into your CD-ROM drive. 
Place the CD into your CD-ROM drive. When the CD icon 
named " Belkin F5U114-MAC" appears on your desktop, 
double-click on the icon to display its contents. 

Step 2: Install the software. 

2.1. Double-click on the icon named "Belkin USB 
Serial Installer". 

2.2. On the Belkin USB Serial Adapter screen, click "Continue". 

2.3. Please read the next screen regarding the software license 
agreement. If you agree to the terms of the license 
agreement, click "Continue". 

2.4. The screen that follows will now prompt you to commence 
installation. Click "Install". 



2.5. A message will appear warning you to restart your 
computer after installation. Click "Continue". 
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Software and Hardware Installation (continued) 



2.6. Click "Restart" to complete the installation. This will 
restart your computer. 




Step 3: Connect the adapter to your USB port. 

After restarting the computer, attach the Belkin USB Dual Serial 
Adapter for M acintosh to your computer by connecting the 
adapter and the USB device cable to any USB port on your 
computer. It is not necessary to turn off your M ac when 
attaching the Belkin USB Dual Serial Adapter. 

After connecting the Belkin USB Dual Serial Adapter, 
connect a serial device to the adapter. The adapter is 
now ready for use. 

Refer to the instructions provided with your serial device for 
driver installation and operation procedures. 
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Using the Adapter on a Belkin BusStation" 

En 



The Belkin USB Dual Serial Adapter for M acintosh can be 
used as a module to the Belkin BusStation (Part* F5U100). 
To connect the adapter, simply remove the sleeve and slide 
the adapter into one of the BusStation bays as shown below. 
For more details about the BusStation, please check the 
BusStation user manual or visit our website at belkin.com. 




5 



Information 



FCC Statement 



DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

We, Belkin Components, of 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, 
declare under our sole responsibility that the product: 
F5U114-MAC 

to which this declaration relates: 

Complies with Part 15 of the FCC Rules. 0 peration is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. 

CE Declaration of Conformity 

We, Belkin Components, declare under our sole responsibility that the F5U114-M AC, to 
which this declaration relates, is in conformity with Generic Emissions Standard EN 50081-1 
and with Generic Immunity Standard EN 50082-1 1992. 

ICES Statement 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numerique de 
la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 

Belkin Components Limited Lifetime Product Warranty 

Belkin Components warrants this product against defects in materials and workmanship for 
its lifetime. If a defect is discovered, Belkin will, at its option, repair or replace the product at 
no charge, provided it is returned during the warranty period, with transportation charges 
prepaid, to the authorized Belkin dealer from whom you purchased the product. Proof of 
purchase may be required. 

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, 
or misapplication; if the product has been modified without the written permission of Belkin; 
or if any Belkin serial number has been removed or defaced. 

THE WARRANTY AND REM EDIES SET FO RTH ABOVE ARE EXCLUSIVE IN LIEU O F ALL OTHERS, 
WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED. BELKIN SPECIFICALLY DISCLAIMS 
ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIM ITATIO N , WARRANTIES O F 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

No Belkin dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or 
addition to this warranty. 

BELKIN IS NOT RESPONSIBLE FOR SPECIAL, IN CIDENTAL, O R CO N SEQ UENTIAL 
DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, OR UNDER ANY OTHER 
LEGALTHEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, 
GOODWILL, DAMAGE TO OR REPRO G RAM M IN G , OR REPRODUCING ANY PROGRAM 
OR DATA STORED IN OR USED WITH BELKIN PRODUCTS. 



For technical support, please call: 
1-800-223-5546, ext. #2263 




belkin.com 



Belkin Components 
501 West Walnut Street 
Compton • CA • 90220 • USA 

Tel: 310.898.1100 

Fax: 310.898.1111 

Belkin Components, Ltd. 
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney 
Northampton • N N 3 8RX • United Kingdom 
Tel: +44 (0) 1604678300 
Fax: +44 (0) 1604678330 

Belkin Components B.V. 
Diamantlaan 8 • 2132 WV 

Hoofddorp • The Netherlands 
Tel: +31 (0) 235698765 
Fax: +31 (0) 235612694 



© 2001 Belkin Components. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of 
respective manufacturers listed. M acintosh* is a trademark of M acintosh Laboratory, Inc., licensed to 
Apple Computer, Inc., and is being used with express permission of its owner. 



Introduction 



Grace a I'adaptateur serie double USB F5U114-MAC de 
Belkin, vous pouvez raccorder jusqu'a deux peripheriques 
serie en utilisant votre port USB. Cet adaptateur est 
compatible avec les peripheriques serie tels que modems, 
appareils-photos numeriques, tablettes graphiques, 
imprimantes, organiseurs Palm™ , ordinateurs de poche, et 
d'autres encore. L'adaptateur serie double peut prendre en 
charge simultanement deux peripheriques serie et atteindre 
des debits pouvant aller jusqu'a 460 Kkit/s (selon le 
peripherique que vous utilisez). Si vous avez besoin de ports 
USB supplementaires, son design modulaire vous permet de 
I'empiler avec d'autres concentrateurs Belkin ou de I'utiliser 
avec le BusStation de Belkin. L'adaptateur est fourni avec les 
tout nouveaux manchons de couleur qui s'agencent bien a 
votre ordinateur. Cet adaptateur serie double USB 
innovateur est compatible avec les imprimantes Apple® 
StyleWriter®, Apple® LaserWriter®, Hewlett-Packard® (HP) 
DeskWriter® et HP® Desk) et® serie, et les imprimantes qui 
necessitent une synchronisation externe. (Pour avoir la liste 
complete des peripheriques compatibles, visitez notre site 
Web a I'adresse www.belkin.com.) 
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Caracteristiques 



• Raccordez simultanement jusqu'a deux peripheriques serie 
a votre M ac® ou iM ac T " en utilisant le port USB 

• Installation de type « branchez et utilisez » 

• Fournit deux ports miniDIN RS-422 a 8 contacts 

• Se branche dans le port USB de votre iM ac, iBook™ , Blue 
G3™ PowerMac™ ou PowerBook® 

• Prend en charge la synchronisation externe 

• Design compact et empilable a faible encombrement 
permettant une expansion future 

• Permet les communications serie jusqu'a 460 Kbit/s 

• Compatible avec Mac OS 8.6 ou une version plus recente 

• Totalement conforme aux specifications USB actuelles 

Configuration requise 

• Ordinateur M acintosh ou iM ac avec port USB 

• Mac OS 8.6 ou version plus recente 
Contenu de I'emballage 

• Adaptateur serie double USB Belkin 

• M anchons supplementaires 

• Ce guide d'utilisation 

• Cable de peripherique USB 

• CD contenant le programme d'installation 

• Garantie a vie du fabricant 
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Installation - materiel et logiciel 



Etape 1 : Inserez le CD dans votre lecteur de CD-ROM . 

Placez le CD dans votre lecteur. Des que I'icone « Belkin 
F5U114-MAC » apparatt a I'ecran, double-cliquez dessus 
pour en afficher le contenu. 

Etape 2 : Installation du logiciel 

2.1. Double-cliquez sur I'icone d'installation « Belkin USB 
Serial Installer ». 

2.2. A I'ecran « Belkin USB Serial Adapter » (Adaptateur serie 
USB Belkin), cliquez sur « Continue » (Continuer). 

2.3. Lisez le texte de I'ecran suivant concernant le contrat de 
licence du logiciel. Si vous acceptez les conditions 
enoncees, cliquez sur « Continue » (Continuer). 

2.4. L'ecran suivant vous invitera a commencer I'installation. 
Cliquez sur « Install » (Installer). 

2.5. Un message vous invitera a redemarrer votre ordinateur 
une fois I'installation terminee. Cliquez sur « Continue » 
(Continuer). 
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Installation - materiel et logiciel (suite) 



2.6. Cliquez sur « Restart » (Redemarrer) pour terminer 
Installation. Cette commande redemarrera 
votre ordinateur. 




Etape 3 : Branchez I'adaptateur dans votre port USB. 

Apres avoir redemarre I'ordinateur, raccordez I'adaptateur serie 
double USB Belkin pour M acintosh a votre ordinateur en 
branchant I'adaptateur et le cable de peripherique USB dans 
n'importe quel port USB. II n'est pas necessaire d'eteindre votre 
Mac lorsque vous branchez I'adaptateur serie double USB Belkin. 

Apres avoir raccorde I'adaptateur serie double USB, branchez un 
peripherique serie dans I'adaptateur. Vous etes maintenant pret 
a utiliser votre adaptateur. 

Reportez-vous aux instructions fournies avec votre peripherique 
serie pour de plus amples renseignements sur I'installation des 
pilotes et sur son utilisation. 
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Utilisation de I'adaptateur sur un BusStation™ Belkin 



L'adaptateur serie double USB Belkin pour M acintosh peut etre 
utilise comme module faisant partie du BusStation (numero de 
piece F5U100) Belkin. Pour brancher I'adaptateur, retirez 
simplement le manchon et faites glisser I'adaptateur dans un 
emplacement libre du BusStation, comme on le voit sur 
Illustration ci-dessous. Pour de plus amples renseignements 
concernant le BusStation, reportez-vous au guide d'utilisation du 
BusStation ou visitez notre site Web a I'adresse belkin.com. 
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Information 



Declaration FCC 

DECLARATION DE CO N FO RM ITE A LA REGLEM ENTATION FCC 
EN M ATI ERE DE COM PATI Bl LITE ELECTRO MAGN ETIQ UE 

Nous, Belkin Components, sis au 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, 
Etats-Unis, declarons sous notre seule responsabilite que le produit 
F5U103cMAC 

auquel se refere la presente declaration, est conforme aux normes enoncees a 
I'alinea 15 de la reglementation FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux 
conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d 'interference 
nuisible et {2) cet appareil doit accepter toute interference recue, y compris des 
interferences pouvant entramer un fonctionnement non desire. 

Declaration de conformite CE 

Nous, Belkin Components, declarons sous notre seule responsabilite que le produit 
F5U103cMAC, auquel se refere la presente declaration, est conforme aux normes Generic 
Emissions Standard EN50081-1 et Generic Immunity Standard EN50082-1 1992. 

Declaration ICES 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numerique de 
la classe B est conforme a la norme N M B-003 du Canada. 

Garantie a vie limitee de Belkin Components 

Belkin Components garantit ce produit a vie contre tout defaut de materiau et de fabrication. Si 
I'appareil s'avere defectueux, Belkin le reparera ou le remplacera gratuitement, a sa convenance, 
a condition que le produit soit retourne, port paye, pendant la duree de la garantie, au 
depositaire Belkin agree duquel le produit a ete achete. Une preuve d'achat peut etre exigee. 

La presente garantie est caduque si le produit a ete endommage par accident, abus, usage 
impropre ou mauvaise application, si le produit a ete modifie sans autorisation ecrite de 
Belkin, ou si un numero de serie Belkin a ete supprime ou rendu illisible. 

LA GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SUSMENTIONNEES FONT FOI EXCLUSIVEM ENT 
ET REM PLACENT TOUTES LES AUTRES, 0 RALES OU ECRITES, EXPLICITES OU IM PLICITES. 
BELKIN REJ ETTE EXPRESSEM ENT TOUTES LES GARANTIES IM PLICITES, Y COMPRIS MAIS 
SANS RESTRICTION, LES GARANTIES AFFERENTES A LA QUAUTE LOYALE ET 
MARCHANDE ET A LA POSSIBILITE D'UTIUSATION A UNE FIN DONNEE. 

Aucun depositaire, representant ou employe de Belkin n'est habilite a apporterdes 
modifications ou adjonctions a la presente garantie, ni a la proroger. 

BELKIN N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, DIRECTS OU IN DIRECTS, 
DECOULANT D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THEORIE 
J URIDIQUE, Y COMPRIS MAIS SANS RESTRICTION LES PERTES DE BENEFICES, TEMPS 
D'ARRET, FONDS DE COMMERCE, REPROGRAMMATION OU REPRODUCTION DE 
PROGRAMMES OU DE DO NN EES MEMORISES OU UTILISES AVEC DES PRO DU ITS BELKIN 
OU DOMMAGES CAUSES A CES PROGRAMMES OU A CES DONNEES. 



Pour toute assistance technique, 
composez le numero: 
1-800-223-5546, poste 2263 




belkin.com 



Belkin Components 
501 West Walnut Street 
Compton • CA • 90220 • Etats-Unis 
Tel.: 310.898.1100 
Telec: 310.898.1111 

Belkin Components, Ltd. 
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney 
Northampton • NN3 8RX • Royaume-Uni 
Tel.: +44 (0) 1604678300 
Telec: +44 (0) 1604678330 

Belkin Components B.V. 
Diamantlaan 8 • 2132 WV 
Hoofddorp • Pays-Bas 
Tel.: +31 (0) 235698765 
Telec: +31 (0) 235612694 

2001 Belkin Components. Tous droits reserves. Toutes les marques de commerce sont des marq 
deposees des fabricants respectifs enumeres. Macintosh® est une marque de commerce de 
Macintosh Laboratory, Inc., avec licence d'Apple Computer, Inc., et elle est utilisee avec 
I'autorisation expresse du proprietaire. 



Introduccion 



Con el adaptador serial doble F5U114-MAC de Belkin usted 
puede conectar hasta dos dispositivos seriales a traves del 
puerto USB de su computadora. Este dispositivo soporta 
dispositivos seriales como modems, camaras digitales, 
tab lillas de graficos, impresoras, organizadores Palm™ u 
otras computadoras de mano y mas. El adaptador serial 
doble soporta hasta dos dispositivos seriales 
simultaneamente para ofrecerle una velocidad alta de 
comunicaciones seriales-hasta de 460Kpbs (dependiendo del 
dispositivo que esta utilizando). Si necesita mas puertos USB, 
el diseno modular de este adaptador le permite apilarlo con 
otros concentradores Belkin o usarlo adentro de un 
BusStation de Belkin. El adaptador serial doble tambien trae 
fundas con los colores de joyas mas recientes para igualarlo 
al color de su computadora. Este adaptador innovador USB 
serial doble de Belkin soporta StyleWriter® de Apple®, 
LaserWriter® de Apple, DeskWriter® de Hewlett-Packard® 
(HP), DeskJ et® serial de HP e impresoras que requieren de 
sincronizacion externa. (Para informacion completa acerca de 
la compatibilidad, visftenos en belkin.com.) 
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Caractensticas 



• Conecte simultaneamente hasta dos dispositivos seriales a 
su M ac® o iM ac T " a traves del puerto USB 

• Instalacion de Conectar y Usar 

• Proporciona dos puertos RS-422 miniDIN 8 

• Se conecta al puerto USB en su iM ac, iBook™ , 
Power Mac™ G3 Blue o PowerBook® 

• Soporta sincronizacion externa 

• El diseno compacto y apilable ocupa poco espacio y 
permite la expansion futura. 

• Soporta comunicaciones seriales hasta de 460Kpbs 

• Compatible con Mac OS 8.6 o superior 

• Cumple completamente con las especificaciones 
USB actuates 

Requerimientos del sistema: 

• Computadora M acintosh o iM ac con un puerto USBt 

• Mac OS 8.6 o superior 
Contenido del paquete 

• Adaptador Serial Doble USB de Belkin 

• Fundas adicionales 

• Este manual del usuario 

• Cable para dispositivo USB 

• CD con instalacion del software 

• Garantfa de por vida del fabricante 
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Instalacion del software y hardware 



Paso 1: Inserte el CD en su unidad CD-ROM. 
Inserte el CD en su unidad CD-RO M . Cuando aparezca 
el icono del CD nombrado "Belkin F5U114-MAC" en su 
escritorio, pulse dos veces en el icono para exhibir su 
contenido. 

Paso 2: Instale el software. 



Es 



2.1. Pulse dos veces en el icono nombrado " Belkin USB Serial 
Installe" (Instalador del USB Serial de Belkin). 

2.2. En la pantalla del Adaptador USB en serie de Belkin, 
pulse "Continue" (Continuar). 

2.3. Por favor lea en la siguiente pantalla el contrato para 
la licencia del software. Si usted esta de acuerdo con 
los terminos del contrato de licencia, pulse 
"Continue" (Continuar). 

2.4. La pantalla que sigue le pedira que comience la 
instalacion. Pulse "Install" (Instalar). 

2.5. Aparecera un mensaje advirtiendole que tendra que 
reiniciar su computadora despues de la instalacion. 
Pulse en "Continue" (Continuar). 
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Instalacion del software y hardware (continuacion) 



2.6. Pulse en "Restart" (Reiniciar) para completar la instalacion. 
Esto hara que su computadora reinicie. 




,r=n 



Paso 3: Conecte el adaptador a su puerto USB. 

Despues de que reinicie la computadora, conecte el adaptador 
USB serial doble para Macintosh de Belkin a su computadora 
conectando el adaptador y el cable para dispositivo USB a 
cualquier puerto USB en su computadora. No es necesario 
apagar su computadora M ac cuando conecte el adaptador 
USB serial doble de Belkin. 

Despues de conectar el adaptador USB serial doble de Belkin, 
conecte un dispositivo serial al adaptador. El adaptador esta 
ahora listo para usar. 

Refierase a las instrucciones proporcionadas con su dispositivo 
serial para la instalacion del controlador y los procedimientos 
de operacion. 
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Como utilizarel adaptador en un BusStation de Belkin 



Se puede usar el adaptador USB serial doble para M acintosh 
de Belkin como un modulo del BusStation de Belkin (Parte 
#F5U100). Para conectarel adaptador, simplemente remueva la 
funda y deslice el adaptador en una de las ranuras del 
BusStation como se muestra abajo. Para mayores detalles 
acerca del BusStation, por favor revise el manual de usuario del 
BusStation o visite nuestro sitio Web en belkin.com. 
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Informacion 



Declaracion de la FCC 



DECLARACION DE CONFORMIDAD CON REGLAM ENTOS 
DEL FCC PARA CO M PATIBIUDAD ELECTROM AGN ETICA 

Nosotros, Belkin Components, de 501 West Walnut Street, Compton, California 
90220, declaramos bajo nuestra responsabilidad unica que el producto: 

F5U103mMAC 
a la cual esta declaracion se relaciona: 

Cumple con el Inciso 15 de los Reglamentos del FCC. La operacion esta sujeta a 
las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia 
danina, y (2) este dispositivo debera aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo interferencia que pueda causar una operacion no deseada. 

Declaracion de Conformidad CE 

Nosotros, Belkin Components, declaramos bajo nuestra responsabilidad unica que el 
F5U103mMAC, al cual se relaciona esta declaracion, cumple con el Estandar de Emisiones 
Genericas EN50081-1 y con el Estandar de Inmunidad Generica EN50082-1 1992. 

Garantia de por vida de Belkin Components Limited 

Belkin Components garantiza este producto contra defectos de materiales y calidad a lo 
largo de su vida. Si se descubre un defecto, Belkin podra, a su opcion, reparar o reemplazar 
el producto sin cargos, siempre y cuando sea devuelto durante el penodo de garantia, con 
los cargos por transporte ya pagos, al agente Belkin autorizado de quien este producto fue 
comprado. Puede que se requiera constancia de la compra. 

Esta garantia no aplicara si el producto ha sido damnificado por accidente, mal trato, uso 
indebido, o falta en la aplicacion, si el producto ha sido modificado sin permiso por escrito 
de Belkin, o si uno de los numeros de serie de Belkin ha sido removido o cambiado. 

LA GARANTIA Y RECURSOS SENALADOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS DE 
CUALQUIER OTRO, YA SEAN ORALES 0 POR ESCRITO, EXPRESADOS 0 INSINUADOS. 
BELKIN ESPECIFICAM ENTE RECHAZA CUALQUIER Y TO DAS LAS GARANTIAS 
INSINUADAS, INCLUYENDO, SIN LIMITES, GARANTIAS DE M ERCANTABILIDAD Y 
CAPACIDAD PARA ALGUN PROPOSITO. 

Ningun representante, agente o empleado de Belkin esta autorizado a modificar, extender o 
ahadir a esta garantia. 

BELKIN NO ES RESPONSABLE POR DANOS ESPECIALES, INCIDENTALES 0 POR 
CONSECUENCIA QUE RESULTEN DE ALGUN INCUM PLIM IENTO DE LA GARANTIA, 0 POR 
CUALQUIER TEORIA LEGAL, INCLUYENDO PERO NO LIMITATIVA A PERDIDA DE 
UTILIDADES, TEMPO PERDIDO , BUENA VOLUNTAD, DANOS A 0 DE VOLVER A 
PROGRAMAR, 0 REPRODUCIENDO CUALQUIER PROGRAMA 0 DATOS ALMACENADOS 
EN 0 USADOS CON LOS PRODUCTOS BELKIN. 



Para asistencia tecnica, por favor Name al: 
1-800-223-5546, Ext. #2263 




belkin.com 



Belkin Components 
501 West Walnut Street 
Compton • CA • 90220 • EUA 
Tel: 310.898.1100 
Fax: 310.898.1111 

Belkin Components, Ltd. 
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney 
Northampton • NN3 8RX • Reino Unido 
Tel: +44 (0) 1604678300 
Fax: +44 (0) 1604678330 

Belkin Components B.V. 

Diamantlaan 8 • 2132 WV 
Hoofddorp • Los Paises Bajos 

Tel: +31 (0) 235698765 

Fax: +31 (0) 235612694 

2001 Belkin Components. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son marcas 
comerciales registradas de los fabricantes respectivos en umerados. M acintosh® es una marca 
comercial de Macintosh Laboratory, Inc., con licencia para Apple Computer, Inc. y se utiliza con 
el permiso expreso de su dueno. 



Introdugao 



Com o Adaptador Serial Duplo F5U114-MAC da Belkin, voce 
pode conectar ate dois dispositivos seriais pela porta USB de 
seu computador. Este dispositivo suporta dispositivos 
seriais, tais como modems, camaras digitais, mesas graficas, 
impressoras, organizadores Palm™ , outros computadores 
portateis, e muito mais. 0 Adaptador Serial Duplo suporta 
ate dois dispositivos seriais simultaneamente, para oferecer 
uma alta velocidade de comunicacao serial - ate 460 Kpbs 
(dependendo do dispositivo que esta sendo usado). Caso 
voce necessite de portas USB adicionais, o design modular 
deste adaptador permite o empilhamento com outros hubs 
ou pode ser usado dentro do BusStation da Belkin. 0 
Adaptador Serial Duplo inclui tambem as novas capas 
coloridas para combinar com a cor de seu computador. Este 
inovante adaptador da Belkin e compatfvel com a Apple® 
StyleWriter®, Apple LaserWriter®, Hewlett-Packard® (HP) 
DeskWriter®, HP DeskJ et® serial, e impressoras que exigem 
sincronizacao externa. (Para informacoes detalhadas sobre a 
compatibilidade, visite belkin.com.) 
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Recursos 



• Conecta ate dois dispositivos seriais simultaneamente ao 
seu Mac® or iMac™ pela porta USB 

• Instalagao Plug-and-Play 

• Fornece duas portas miniDIN 8 RS-422 

• Conecta na porta USB de seu iMac, iBook™ , Blue G3™ 
Power M ac™ , ou PowerBook® 

• Suporta a sincronizacao externa 

• Design compacto e com capacidade de empilhamento que 
ocupa pouco espago e permite a expansao futura 

• Suporta a comunicacao serial ate 460 Kpbs 

• Compatfvel com Mac OS 8.6 ou superior 

• Totalmente compatlvel com as especificacoes USB atuais 

Requisites do Sistema 

• Computador Macintosh ou iMac com porta USB 

• Mac OS 8.6 ou superior 
0 conjunto inclui 

• Adaptador Serial Duplo USB da Belkin 

• Capas extras 

• Este M anual do Usuario 

• Cabo para dispositivo USB 

• CD de Instalacao de Software 

• Garantia do Fabricante por toda a vida util do produto 
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Instalagao do Software e Hardware 



Etapa 1: Insira o CD na unidade de CD-ROM 
Coloque o CD na unidade de CD-ROM. Quando o fcone de 
CD intitulado "Belkin F5U114-MAC" aparecer no desktop, 
clique duas vezes sobre ele para que exiba seu conteudo. 

Etapa 2: Instale o software. 

2.1. Clique duas vezes no fcone intitulado "Belkin USB Serial 
Installer" (Instalador Serial USB da Belkin). 

2.2. Na tela do Adaptador Serial USB da Belkin, clique em 
"Continue" (Continuar). 

2.3. Leia a tela seguinte sobre o acordo de licenciamento do 
software. Se concordar seus termos, clique em 
"Continue" (Continuar). 

2.4. A tela seguinte solicitara que voce inicie a instalagao. 
Clique em "Install" (Instalar). 

2.5. Aparecera uma mensagem Ihe advertindo para reinicializar 
o computador apos a instalagao. Clique em "Continue" 
(Continuar). 
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Instalagao do Software e Hardware (continuagao) 



2.6. Clique em "Restart" (Reinicializar) para completar a 
instalagao. Isto reinicializara o computador. 




Etapa 3: Conecte o adaptador na porta USB. 

Apos a reinicializagao, conecte o Adaptador Serial Duplo USB 
para Macintosh da Belkin ao seu computador, inserindo o 
adaptador e o cabo para dispositivo USB em qualquer porta 
USB do computador. Nao e necessario desligarseu MAC ao 
conectar o Adaptador Serial Duplo USB da Belkin. 

Depois de conectar o Adaptador Serial Duplo USB da Belkin, 
conecte urn dispositivo serial ao adaptador. Agora, o 
adaptador esta pronto para ser usado. 

Consulte as instrucoes fornecidas com o dispositivo serial 
quanto aos procedimentos de operacao e instalagao de drivers. 
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Uso do Adaptador no BusStation'" da Belkin 



0 Adaptador Serial Duplo USB para Macintosh da Belkin pode 
ser usado como um modulo para o BusStation (Peca No. 
F5U100) da Belkin. Para conectar o adaptador, basta remover a 
capa e desliza-lo em um dos compartimentos BusStation, como 
indicado abaixo. Para maiores detalhes sobre o BusStation, 
verifique seu manual de usuario ou visite nosso website no 
endereco belkin.com. 
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Informagoes 



Declaragao da FCC 

DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS REGRAS DO 
FCC PARA COM PATIBILIDADE ELETROM AGN ETICA 

Nos, a Belkin Components, localizados no enderego 501 West Walnut Street, 
Compton CA 90220, declaramos sob nossa unica responsabilidade que o produto 
F5U103pMAC 

ao qual esta declaragao se relaciona, esta em conformidade com a Parte 15 das 
NormasdoFCC. A operacao esta sujeita as seguintes condigoes: (1) este 
dispositivo nao pode causar interferencia que cause danos e (2) este dispositivo 
deve aceitar qualquer interferencia recebida, incluindo interferencias que possam 
causar uma operagao indesejavel. 

Declaragao de Conformidade da CE 

Nos, a Belkin Components, declaramos sob nossa unica responsabilidade que o 
F5U103pMAC, ao qual esta declaragao se relaciona, esta em conformidade com o Padrao 
de Emissoes Genericas EN50081-1 e com o Padrao de Imunidade Generica EN50082-1 
1992. 

Garantia de vida util limitada da Belkin Components 

A Belkin Components garante este produto contra defeitos em materials e mao- -de-obra 
pela vida do produto. Se porventura ocorrer urn defeito, a Belkin ira, por sua propria opcao, 
consertar ou substituir o produto gratuitamente contanto que o produto seja devolvido 
durante o penodo da garantia, com os custos de transports pre-pagos em antecedencia, ao 
distribuidor autorizado da Belkin do qual o produto foi comprado. Podera ser exigido a 
apresentacao de urn comprovante de compra. 

Esta garantia nao se aplica se o produto tiver sido danificado em caso de acidente, abuso, 
uso inadequado ou uso de uma aplicagao indevida; se o produto tiver sido modificado sem 
a autorizacao escrita da Belkin; ou se qualquer numero de serie da Belkin tiver sido 
removido ou danificado. 

A GARANTIA E OS REPAROS ACIMA M EN CIO N ADO S SAO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM 
TODOS OS OUTROS, QUER SEJ A VERBALM ENTE OU POR ESCRITO, DE FORMA 
EXPUCITA OU IMPLiCITA. A BELKIN RENUNCIA ESPECIFICAM ENTE QUALQUER E TO DA 
GARANTIA IMPLICITA, INCLUINDO, SEM LIMITACAO, GARANTIAS DE 
COMERCIABILIDADE E UTILIDADE PARA UM DETERM IN ADO FIM. 

Nenhum distribuidor autorizado, agente ou funcionario da Belkin esta autorizado a fazer 
qualquer modificagao, prorrogar ou suplementar esta garantia. 

A BELKIN NAO E RESPONSAVEL POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAL OU 
CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DA VIOLACAO DA GARANTIA, OU SOB QUALQUER 
OUTRA TEORIA LEGAL, INCLUINDO, MAS NAO LIMITADO A, PERDA DE LUCROS, TEMPO 
DE INTERRUPCAO, REPUTACAO, DANOS A OU REPROGRAMACAO, OU REPRODUCAO 
DE QUALQUER PROG RAM A OU DADOS ARM AZEN ADOS EM OU UTILIZADOS COM OS 
PRODUTOS BELKIN. 



Para suporte tecnico, ligue para: 
1-800-223-5546, ramal 2263 




belkin.com 



Belkin Components 
501 West Walnut Street 
Compton • CA • 90220 • EUA 

Tel: 310.898.1100 

Fax: 310.898.1111 

Belkin Components, Ltd. 
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney 
Northampton • NN3 8RX • Reino Unido 
Tel: +44 (0) 1604678300 
Fax: +44 (0) 1604678330 

Belkin Components B.V. 
Diamantlaan 8 • 2132 WV 
Hoofddorp • Holanda 
Tel: +31 (0) 235698765 
Fax: +31 (0) 235612694 

© 2001 Belkin Components. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais sao marcas 
comerciais registradas dos respectivos fabricantes relacionados. M acintosh® e uma marca registrada 
da Macintosh Laboratory, Inc., licenciada para a Apple Computer, Inc., e esta sendo utilizada com a 
permissao expressa de sua proprietaria. 



